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AUTOVOX • Mod. RT-53. Apparecchio portable a 5 tranaistori e un diodo al germ ania. Gamma di ricezione: onde medic da 530 a 1600 kc/a. Media frequenza a 455 kc/a. 
Conanmo aenza aegnale: 10 mA. Alimentasione a 9 toIl Da rat a aalonomia: 75 ore roa batterie al bioaaido, 250 ore con batterie al merenrio. Altop. tipo AF8, da 86 mm. 





